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PROF. AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ 
NAJDROZSZY MAZ 


zmarł dnia 4 października 1971 roku. 


Pogrzeb odbedzie sie na cmentarzu Rakowickim dnia 7 pazdziernika 1971 roku o godzinie 15, 


o czym zawiadamia pogrążona w żałobie: 


ŻONA. 
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